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30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 


Nr. 310 MOTIE VAN HET LID RONNES 

Voorgesteld 21 mei 2015 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de invoering van het energielabel niet vlekkeloos 
verloopt; 

constaterende dat de verstrekking van het definitieve energielabel aan 
nieuwbouwwoningen onnodig tijd kost; 

constaterende dat de bouwers en de ontwikkelaars hierdoor niet of niet 
tijdig bij de oplevering een definitief energielabel aan de koper overhan¬ 
digen, terwijl het ondenkbaar is dat nieuwbouwwoningen die nu 
opgeleverd worden, een lager definitief energielabel scoren; 

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe voortaan automatisch een 
definitief energielabel A kan worden toegekend bij oplevering van 
nieuwbouwwoningen en de Kamer daarover spoedig te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ronnes 
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